PAWEŁ Baron SONNTAG 


Jego c. k. Apost. Mości rzeczywisty tajny Radzca, pensyonowany Prezydent Sądu wyższego, 


Kawaler orderu Korony żelaznój II. klassy, 


przeżywszy lat 80, po krótkich cierpieniach, opatrzony śś. Sakramentami, dnia 21 Grudnia 1876 
o godzinie 10'/ zasnął w Panu. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w Sobotę t. j. 23 Grudnia o godzinie 10 rano z domu Nr. 43 przy uliey 
Kopernika, na miejsce wiecznego spoczynku, na które Przyjaciół i Znajomych zaprasza się. 


Drukarnia Uniwersytecka 1876. 


